§.  98.                 Di° einfachen Tone der Membran.
Die Constante b nehmen wir reell an, da sonst in de druck (1) w mit wachsendem i, dem absoluten Werthe entweder unbegrenzt wachscu odor gegen Null abnehmen Beides ist unzulassig, wenn die particulare Losung (1) den von der Energie entsprechen soil. Aus der Forderung, cl particulare Losung der Grcnzbedingung §. 97 (7) genugc ergiebt sich die Grenzbedingung fiir die Function W:
(3)                    W = 0    fiir den Hand der Membran.
Wir werden sehtm, dass diesen Bcdirigungen nur fiir { wenn   auch   unendlich   viele   Werthe   der  Constante   7c werden  kann.    Kind dicso Werthe  bestimmt, so bilden ^
Summe
/,-
(4)                                     w — 2 Ak e««« Wk,
worin  die Ak noch  unbestiinmte Conntanten  Bind,  die a Bedingungen des AnfangHzustandes:
KII bestinnnen siud.
Damit der Aundruck (4) rcolle Worttuj ergi(4)t, miiH8e] jo zwci (sonjugirt imaginary Glieder vorkommon. Dadurc fallt (4) in ckiue Summe von Gli<»dorn, deron jedes in Bez t period inch ist Die Feriode hiingt abor ausser yon nocb von dem bctrofienden Wertlie von b ab. Die Period" joclen dioser Glieder antspricht der Schwingungsdauer ein< faclien Tones, den die Membran bei goeigneter Krregi